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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 516 


14 Ιουνίου 1995 


.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Ορισμός δύο νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου 
του Ιδρύματος αποκαταστάσεως ομογενών εξ Αλ¬ 
βανίας . 1 

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή 
Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων . 2 


Τροποποίηση της 2923/161/21.2.86 (ΦΕΚ 176/Β/ 
14.4.86) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Δημοσίας Τάξεως και Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας για το ηλεκτρολογικό 
υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας, σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 94/26/ΕΚ της Επι¬ 
τροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού 
Προσώπου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ασπρο- 

πύργου Αττικής». 4 

Σύσταση ιδίου νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«Πολιτιστικό Κέντρο» στην κοινότητα Λητής του Ν. 

Θεσσαλονίκης. 5 

Σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων» στην κοινότητα 

Λητής του Ν. Θεσσαλονίκης. 6 

Ίδρυση μόνιμου καταφυγίου θηραμάτων περιοχής «Αε- 
τομηλίτοας» Νομού ΙωαννΙνων. ... 7 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διόρθωση σφάλματος στη Δ15/οικ./2293/ 17.2.1995 
απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 8 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 010.3/9/ΑΣ 86 ( 1 ) 

Ορισμός δύο νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου του 
Ιδρύματος αποκαταστάσεως ομογενών εξ Αλβανίας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 τόυ άρθρου 10 του Ν. 1967/ 
1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλω¬ 
σης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 149) όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρ¬ 


θρου 12 του ν. 2297/1995 «Οργάνωση και λειτουργία των 
Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις {Α' 
50). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 Π.Δ/τος 1/1993 «Οργανι¬ 
σμός του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑ- 
ΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ» (Α' 1/ 
19.1.1993) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. Το γεγονός ότι μέχρι τη λήξη της θητείας του παρό¬ 
ντος ήδη διευρυθέντος οε 7μελές Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου του παραπάνω Ιδρύματος, απαιτείται συμπλήρωση 
των μελών αυτού με τον ορισμό δύο νέων μελών. 

4. Την από 15.4.1995 πρόταση του δωρητή I. Λάτση 
προς τον Υπουργό Εξωτερικών για τον ορισμό των δύο (2) 
νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 

5. Το Αρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΑΊ 54) και το γεγο¬ 
νός ότι από τις διατόξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλεΐται δαπάνη οε βάρος του κρατικού προϋπολογι¬ 
σμού, αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε για τη συμπλήρωση των μελών του παρόντος 
(ήδη διευρυθέντος σε 7μελές) Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΕΩΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ» και για το υπόλοιπο 
χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του 
(29.7.1996) ως νέα μέλη αυτού τους: 

1. Ευάγγελο Χρόνη, Γ ενικό Διευθυντή του Ομίλου Επι¬ 
χειρήσεων Λάτση και 

2. Ευτυχία Παπακωνσταντίνου, Γενική Γραμματέα του 
Ομίλου Επιχειρήσεων Λάτση. 

Η απόφαση αυτή να δημοαιευθεΙ στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 ΜαΤου 1995 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΪΤΟΥΛΙΛΧ 
-Φ- 

Αριθ.Φ. 908/ΣΤ5/17 (2) 

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουρ¬ 
γού στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και θρησκευμάτων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΓΓΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


α. των άρθρων 25, 29 και 29Α' του ν. 155Θ/Θ5 (ΦΕΚ 
137 Α") όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
β. τόυ Π.Δ. 147/76 -Περί Οργανισμού της Κ.Υ. του 
ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 56 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την αριθμ. Φ.908/Η/1606/17.2.95 (ΦΕΚ 112 Β') 
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη¬ 
σης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμά¬ 
των με την οποία συγκροτείται ενιαίος Διοικητικός Τομέας 
θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης. 

3. Την αριθμ. Η/2480/9.3.95 (ΦΕΚ 200 Β’) απόφαση 
Υπουργού ΥΠΕΠΘ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
με εντολή Υπουργού στον Ειδικό Γραμματέα τους προϊ¬ 
σταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του ενιαίου 
διοικητικού τομέα θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοι¬ 
νοτικού Πλαισίου Στήριξης». 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει ορισθεΐ Ειδικός Γραμ- 
ματέας ως προϊστάμενος του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα 
Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης της Κ.Υ./ΥΠΕΠΘ, οι αρμοδιότητες που ανατίθε¬ 
νται σ' αυτόν, σύμφωνα με την αριθμ. Η/24080/9.3.1995 
(ΦΕΚ 200 Β') απόφαση Υπουργού ΥΠΕΠΘ «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής στον Ειδικό Γραμματέα, τους 
προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του 
Ενιαίου Διοικητικού Τομέα θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης», ασκούνται από τον Γ ε¬ 
νικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
θρησκευμάτων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
-»- 

Αριθ. 10328/2063 (3) 

Τροποποίηση της 2923/161/21.2.86 (ΦΕΚ 176/Β/ 
14.4.86) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οι¬ 
κονομίας, Δημοσίας Τάξεως και Βιομηχανίας, Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας για το ηλεκτρολογικό υλικό προς 
χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 94/26/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης. 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. δ), 2 και 3 
του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» 
(ΦΕΚ 34/Α/17.3.83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
6 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ανθρακας και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού της ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21.5.84) και του 
άρθρου 65 του Ν. 1892 (ΦΕΚ 101/Α/90) και του άρθρου 
31 του Νόμου 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Νόμου 1558/85 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως προσετέθει 


με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/6.7.86) 
«Σύσταση και Οργάνωση της Γ ενικής Γ ραμματεΐας Βιομη¬ 
χανίας» και Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.89) «Οργανι¬ 
σμός της Γ ενικής Γ ραμματείας Βιομηχανίας». 

4. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού ΥΠ. 122/14.7.93 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιο¬ 
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρήστο Ροκόφυλλο 
(ΦΕΚ 550/Β/15.7.94). 

5. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο¬ 
μίας, Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε¬ 
χνολογίας 2923/161 /21.2.86 (ΦΕΚ 176/Β/14.4.86) ηλε- 
κτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαι¬ 
ρας. 

6. Την Οδηγία 94/26/Εκ της 6.1.94 της Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης περί τεχνικών προσαρμογών της 
Οδηγίας 79/196/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετι¬ 
κών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών οι οποίες αφορούν στο ηλεκτρολογικό υλικό που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ατμόσφαιρα υπέχουσα τον 
κίνδυνο εκρήξεως, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 2923/161/21.2.1986 
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Β15096/1445/18.8.87 
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 94/26/ΕΚ της 6.1.94 
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρ¬ 
μογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 79/196/ΕΟΚ περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών, που 
αφορούν το ηλεκτρολογικό υλικό, που μπορεί να χρησιμο¬ 
ποιηθεί σε ατμόσφαιρα υπέχουσα τον κίνδυνο εκρήξεως 
και που απαιτεί ορισμένους χρόνους προστασίας. (ΕΕ 1. 
157/33 της 24.6.94). 

Άρθρο 2 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 της ΚΥπ. Απ. 2923/161 / 
21.2.1986 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

2. Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της διάθεσης στην 
Ελληνική αγορά του ανωτέρω ηλεκτρολογικού υλικού είναι 
η 4η Κλαδική Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της 
Γ.Γ.Β. του Υ.Β.Ε.Τ. 

Το Υ.Β.Ε.Τ. είναι αρμόδιο: 

α) Για τον ορισμό του εθνικού εκπροσώπου στην επι¬ 
τροπή του άρθρου 6 της Οδηγίας 76/117/ΕΟΚ. 

β) Γ ια την ανακοίνωση προς την Επιτροπή της Ευρωπαϊ¬ 
κής Ένωσης και τα άλλα Κράτη Μέλη του καταλόγου των 
εγκεκριμένων οργανισμών καθώς και του καταλόγου των 
παραληπτών της προβλεπομένης στο άρθρο 8 παρ. 1 και 
στο άρθρο 9 παρ. 2 και 5 της ως άνω Οδηγίας, αλληλογρα¬ 
φίας. 

Αρθρο 3 

1. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 11 παρ. 1 της Κ.Υ.Α. 
2923/161/21.2.1986 πρόστιμο των 5.000.000 δρχ. αυ¬ 
ξάνεται στο ποσό των 15.000.000 δρχ. η δε κατάθεση αυ¬ 
τού θα γίνεται στον ειδικό λογαριασμό υπ' αριθ. 234318/6 
της Τράπεζας της Ελλάδος ο οποίος έχει συσταθεί για την 
κάλυψη των κάθε είδους εργαστηριακών και άλλων ελέγ¬ 
χων του κυκλοφοροϋντος ηλεκτρολογικού υλικού σύμ¬ 
φωνα με την υπ’ αριθ. 37101/1146/18.4.1985 Απόφαση 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟ) 
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του Υπουργού Οικονομικών. 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 2923/161 / 
21.2.1886 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

2α) Οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα, απόσυρση, απα¬ 
γόρευση κυκλοφορίας κ,λπ.) επιβάλλονται με απόφαση 
του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υ.Β.Ε.Τ., 
δεόντος αιτιολογημένη. 

β) Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται το ταχύτερο 
δυνατόν στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος συγχρόνως ενη¬ 
μερώνεται σχετικά με τα ένδικα μέσα τα οποία μπορεί να 
ασκήσει καθώς και με τις προθεσμίες εντός των οποίων τα 
ένδικα αυτά μέσα μπορεί να ασκηθούν. 


γ) Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται στον εν¬ 
διαφερόμενο η άσκηση προσφυγής νομιμότητας ενώπιον 
του Υπουργού Β.Ε.Τ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
(30) τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεως τους ή άλλως 
από τότε που έλαβε γνώση. 

Ο Υπουργός Β.Ε.Τ. αποφασίζει επί της προσφυγής 
εντός (60) εξήντα ημερών από της υποβολής της προσφυ¬ 
γής εις αυτόν. 

Αρθρο 4 

Το παράρτημα I της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 2923/ 
161/21.2.1986 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθί¬ 
σταται από το ακόλουθο κείμενο: 


«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 


ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

I ιϊ εναρμονισμένα πρότυπα προς τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνο ένα ολικό, σύμφωνα με τον τρόπο προστασίας 
του, είναι τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στον κατώτερο πίνακα 


Ευρωπαϊκά πρότυπα 

(εκδοδέντα από την ΟΕΝΕΙΕΟ. 35. Κιχ: * 5ο«« 35 Β-1050 ΒπιπΙΙη) 


Αριθμός 

Τίιλος 

Έκδοση 

Ημε(>ύμηνίΓϊ 

ΕΝ 50014 

— Ηλεκτρολογικό υλικό για ατμόσφαιρα που υπέχει 
τον κίνδυνο εκρήξεως: 

Γενικά πρότυπα 

— Τροποποίηση 1 

— Τροποποίηση 2 

— Τροποποίηση 3 ετ ν· 4 

— Τροποποίηση 5 

1 

Μάρτιος 1977 

Ιούλιος 1979 

Ιούνιος 1982 

Δεκέμβριος 1982 
Φεβρουάριος 1986 

ΕΝ 50015 

.— Ηλεκτρο λογικό υλικό για ατμόσφαιρα που υπέχει 
τον κίνδυνο εκρήξεως: 

Εμβύθιση σε έλαιο «ο» 

— Τροποποίηση 1 

1 

Μάρτιος 1977 

Ιούλιος 1979 

ΕΝ 50016 

— Ηλεκτρολογικό υλικό για ατμόσφαιρα που υπέχει 
τον κίνδυνο εκρήξεως: 

Εσωτερική υπερπίεση «ρ» 

— Τροποποίηση 1 

1 

Μάρτιος 1977 

Ιούλιος 1979 

ΕΝ 50017 

— Ηλεκτρολογικό υλικό για ατμόσφαιρα που υπέχει 
τον κίνδυνο εκρήξεως: 

Κονώδης πλήρωση «η» 

— Τροποποίηση 1 

1 

Μάρτιος 1977 

Ιούλιος 1979 

ΕΝ 50018 

— Ηλεκτρολογικό υλικό για ατμόσφαιρα που υπέχει 
τον κίνδυνο εκρήξεως: 

Αντιαναφλεκτικό περίβλημα «δ» 

— Τροποποίηση 1 

— Τροποποίηση 2 

— Τροποποίηση 3 

ι 

Μάρτιος 1977 

Ιούλιος 1979 

Δεκέμβριος 1982 
Νοέμβριος 1985 

ΕΝ 50019 

— Ηλεκτρολογικό υλικό για ατμόσφαιρα που υπέχει 
τον κίνδυνο εκρήξεως· 

Αυξημένη ασφάλεια ·<«·» 

— Τροποποίηση ! 

— Τροποποίηση 2 

— Τροποποίηση 3 

— Τροποποίηση 4 

— Τροποποίηση 5 

1 

Μάρτιος 1977 

Ιούλιος 1979 

Σεπτέμβριος 1983 
Δεκέμβριος 1985 
Οκτώβριος 1989 
Αύγουστος 1990 



6204 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αρι9μός 

Τίτλο; 

Έκδοση 

Ημερομηνία 

ΕΝ 50020 

' 1 

— Ηλεκτρολογικό υλικό για ατμόσφαιρα που υπέχει 
τον κίνδυνο εκρήξεων 

Φυσική ασφάλεια «ί» 

— Τροποποίηση 1 

— Τροποποίηση 2 

— Τροποποίηση 3 

— Τροποποίηση 4 

— Τροποποίηση 5 

ί 

1 

Μάρτιος 1977 

Ιούλιος 1979 

Δεκέμβριος 19*5 

Μάιος 1990 

Μάιος 1990 

Μάιρς 1990 

I 

ΕΝ 50023 

— Ηλεκτρο λογικό ολικό για ατμόσφαιρα που υπέχει 
τον κίνδυνο ϊκρήξεως: 

Ενδυλάκωση «ιπ» 

1 

■Φεβρουάριος 1987 

ΕΝ 50039 

— Ηλεκτρολογικό υλικό για ατμόσφαιρα που υπέχει 
τον κίνδυνο εκρήξεως: 

Ηλεκτρολογικό συστήματα ενεργούς ασφαλείας 
«ί» 

! 

Μάρτιος 1980 

ΕΝ 50050 

— Εξοπλισμός χειρός ηλεκτροστατικής εκτόξευσης 

1 

Ιανουαρίου 1986 

ΕΝ 50053 
(τμήμα. 1) 

— Χρωμοψεκαστήρες χειρός ηλεκτροστατικής εκτό¬ 
ξευσης ισχύος μέχρι 0,24 .τ,^ και το σχετικό υλιχό 

I 

Φεβρουάριος 1987 ί*) 

ΕΝ 50053 
(τμήμα 2) 

— Ψεκαστήρες χειρός ηλεκτροστατικής εκτόξευσης 
κόνεως μέχρι 5 ίι) και το σχετικό υλικό 

1 

Ιούνιος 1989 (*} 

ΕΝ 50053 
(τμήμα 3) 

— Ψεκαστήρες χειρός ηλεκτροστατικής εκτόξευσης 
κροκίδων ισχύος μέχρι 0,24 τπή ή 5 ιπξ και το 
σχετικό υλικό. 

1 

Ιούνιος 1989 (*) 


(*) Μόνον οι, τιαράγραΐκη σχετικά μ£ την κπτασχιηίή ίου υλικού προόλ^ονν τα πρότυπα ΕΝ ^53, τμήματα 1> 2 και 3 τυγχά¬ 
νουν Εφαρμογής. ». 
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Αρθρο 5 

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλοϋν 
επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Αρθρο 6 

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Μέχρι της 30.6.2003 εξακολουθούν να εφαρμόζο¬ 
νται τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 της 
ΚΥΑ 2Θ23/161/1986, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για 
τα υλικά, των οποίων η συμμόρφωση προς τα εναρμονι¬ 
σμένα πρότυπα πιστοποιείται με την έκδοση του προβλε- 
πομένου στα άρθρο 8 της παραπάνω απόφασης πιστοποι¬ 
ητικού, εφόσον τούτο έχει χορηγηθεί προ της 1.3.1996. 

Η παρούσα απόφαση να δημόσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Ιουνίου 1995 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΠΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΟΝΚ3Υ Σ. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ 

ΑΝ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ 

-♦- 

Αριθ. 7480 (4) 

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ¬ 
σώπου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ασπροπύργου 

Αττικής». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του Δημοτικού και Κοι¬ 
νοτικού Κώδικα (ΠΔ 323/89). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1230/93. 

3. Την αριθ. 5439/19.5.94 απόφασή μας, περί σύστα¬ 
σης ίδιου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Αθλητι¬ 
κός Οργανισμός Δήμου Ασπροπύργου» στο Δήμο Ασπρο- 
πύργου του Νομού Αττικής όπως αυτή συμπληρώθηκε με 
την 17617/18.7.94 όμοια. 

4. Την 70/95 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ασπροπύργου, περί τροποποίησης της συστατικής πρά¬ 
ξης του παραπάνω Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την 5439/19.5.94 απόφασή μας όπως 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με την 17617/18.7.94 
όμοια ως εξής: 

Παράγραφος 2δ: για την επιτυχία των παραπάνω σκο¬ 
πών, ο Οργανισμός οργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις Επι¬ 
μορφωτικά σεμινάρια διαλέξεις κ.λπ. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ασπροπύργου. 

Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθ. 5439/19.5.94 
απόφασή μας όπως αυτή συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με την 17617/18.7.94 όμοια. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αιγάλεω, 25 ΜαΤου 1995 

Με εντολή Περ. Διευθυντή 
Η Διευθύντρια 
ΔΗΜ. ΠΕΡΤΑ 

- 4 - 

Αριθ. ΕΣ 26768 * (5) 

Σύσταση ιδίου νομικού προσώπου με την επωνυμία «Πολι¬ 
τιστικό Κέντρο» στην κοινότητα Λητής του Ν. Θεσσα¬ 
λονίκης. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 
153Α/1994) «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις 
όμοιες του άρθρου 14 του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233Α/ 
1994). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του Π.Δ. 323/1989 
(Δ.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2130/1993 
(ΦΕΚ 62Α/1994). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 331/1983 (ΦΕΚ 119/Α/1983) 
«περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπ. Εσωτερικών 
στους Νομάρχες». 

4. Την αριθ. 35/1995 απόφαση του κοινοτικού Συμβου¬ 
λίου Λητής, αποφασίζουμε: 

1. Συστήνουμε νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Πολι¬ 
τιστικό Κέντρο» στην κοινότητα Λητής του Νομού μας. 
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: 
α. Η δημιουργία, η ανάπτυξη και η προώθηση κάθε μορ¬ 
φής πνευματικής, πολιτιστικής δραστηριότητας που στο¬ 
χεύει στην πνευματική και ψυχική αγωγή των κατοίκων της 
περιοχής της Κοινότητας. 

β. Η έρευνα και προώθηση για δημόσια συζήτηση των 
προβλημάτων που απσχολούν τους κατοίκους της Κοινό¬ 
τητας και ειδικότερα διόφορες κοινωνικές ομάδες όπως 
νέοι, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, γονείς κ.λπ. 

γ. Η διάδοση και προώθηση των εικαστικών τεχνών, χο¬ 
ρού, θεάτρου μουσικής λογοτεχνίας, κινηματογράφου, 
πνευματικών παιχνιδιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

δ. Η προσφορά υπηρεσιών στους κατοίκους σε όλους 
τους τομείς του πολιτισμού. 

ε. Η ανάπτυξη ερασιτεχνικής πολιτιστικής δημιουργίας 
των κατοίκων. 

στ. Η διαφύλαξη και διάδοση της πολιτιστικής μας κλη¬ 
ρονομιάς. 

ζ. Η ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας με άλ¬ 
λους φορείς π.χ. τοπ. αυτ/ση, σύλλογοι, νομικά πρόσωπα 
κ.λπ. σε πολιτιστικό και κοινωνικά θέματα, καθώς και η 
συμμετοχή ή και συνδιοργάνωση κοινωνικο-πολιτιστικών 
εκδηλώσεων με φορείς άλλων περιοχών εντός και εκτός 
Ελλάδας. 

η. Η γνωριμία με την φύση και η ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και δη¬ 
μόσιας υγείας. 

θ. Η παροχή υποτροφιών σε άριστους σπουδαστές και η 
απονομή βραβείων σε άριστους μαθητές Γυμνασίου- 
ΛυκεΙου. 
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ι. Η προαγωγή του μουσικού αισθήματος, η ψυχαγωγία 
των κατοίκων, η εκμάθηση μουσικής και εκπαίδευσης 
νέων με πιθανή μελλοντική αποκατάσταση. 

ια. Η απεξάρτιση των νέων από τους επικίνδυνους τρό¬ 
πους διάθεσης του ελεύθερου χρόνου. 

ιβ. Η δημιουργία ευκαιριών για καλλιτεχνική παιδεία, δη¬ 
μιουργικότητα, ελεύθερη έκφραση απέναντι στην αδρά¬ 
νεια και την παθητικότητα. 

Οι σκοποί του συνιστώμενου Νομικού Προσώπου επιδι¬ 
ώκονται ενδεικτικά μέσω: διοργάνωσης σεμιναρίων, δια¬ 
λέξεων, συναυλιών, επιμορφωτικών - πολιτιστικών - ψυχα¬ 
γωγικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, κινημα¬ 
τογράφου, κουκλοθέατρου, παιδικού θεάτρου, λειτουρ¬ 
γίας βιβλιοθήκης, λογοτεχνικών βραδυνών, προβολής ται¬ 
νιών, βίντεο, εκθέσεων, συγκέντρωσης λαογραφικού υλι¬ 
κού, λειτουργίας χορευτικών συγκροτημάτων, διαφόρων 
τμημάτων εικαστικών τεχνών, μουσικής, εκδρομές και 
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, έκδοση έντυπου 
υλικού π.χ. εφημερίδας, ενημερωτικού φυλλαδίου κ.λπ. η 
έκδοση ή η οικονομική ενίσχυση έκδοσης βιβλίων ή άλλου 
υλικού βιντεοκασέτας κ.λπ. που αφορούν την ιστορία και 
την παράδοση του τόπου μας και την καταγωγή των κατοί¬ 
κων μας. 

3. Για την καλύτερη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέ¬ 
ντρου και την επίτευξη των στόχων θα δημιουργηθούν τα 
εξής υπεύθυνα τμήματα: 

α. Βιβλιοθήκης, 
β. Φιλαρμονικής, 
γ. Λαογραφικού Μουσείου, 
δ. Στεκιού Νεολαίας, 
ε. θεάτρου, 
στ. Χορευτικού. 

4. Το Πολιτιστικό Κέντρο θα στεγασθεί στον Ιο όροφο 
του Κοινοτικού Καταστήματος. Η υπάρχουσα βιβλιοθήκη η 
οποία παραχωρείται από την Κοινότητα στο Πολιτιστικό 
Κέντρο θα στεγασθεί στο ημιυπόγειο του Νέου "Κοινοτι¬ 
κού Καταστήματος συνολικού εμβαδού 100 τ.μ. Επίσης, 
παραχωρείται από την Κοινότητα στο Πολιτιστικό Κέντρο 
κάθε τυχόν περιουσιακό στοιχείο (μουσικά όργανα, στο¬ 
λές κ.λπ.) της Φιλαρμονικής. Το Λαογραφικό Μουσείο θα 
παραμείνει στο χώρο που βρίσκεται σήμερα ενώ το Στέκι 
Νεολαίας θα στεγασθεί στο ιοόγειο του Κοινοτικού μας 
καταστήματος. 

5. Πόροι: 

α. Η ετήσια επιχορήγηση από την Κοινότητα δρχ. 
300.000 ποσό το οποίο δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο 
τα επόμενα έτη και θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανά¬ 
γκες του Κέντρου και τις δυνατότητες της Κοινότητας, 
β. Οι κρατικές επιχορηγήσεις ή άλλη νόμιμη πρόσοδος, 
γ. Οι εισφορές κατοίκων, 
δ. Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, 
ε. Έσοδα από εκδηλώσεις. 

σι. Από αντίτιμο παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών 
και 

ζ. Πρόσοδοι από τυχόν περιουσιακά στοιχεία. 

6. Διοίκηση: 

Το Νομικό πρόσωπο θα δίοικείται από εννεαμελές Διοι¬ 
κητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο 
της Κοινότητας, τρεις Κοινοτικούς Συμβούλους και από 
πέντε ιδιώτες, δημότες ή κάτοικους της Κοινότητας που 
έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδι¬ 
κές γνώσεις με το σκοπό του Νομικού προσώπου. Όλα τα 


παραπάνω μέλη εκτός του Προέδρου της Κοινότητας θα 
ορίζονται από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Πρόεδρος του 
Δ.Σ., ορίζεται να είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Κοινότη¬ 
τας ή άλλο μέλος του Δ.Σ. αιρετό ή μή που θα ορίζεται από 
αυτόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του 
τον Αντιπρόεδρο και τον Γ ενικό Γ ραμματέα. Η θητεία του 
Δ.Σ. θα ακολουθεί την θητεία του Κοιν. Συμβουλίου. 

Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και 
σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός απουσιάζει 
ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 

Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Κοινότητας Λητής ύψους 300.000 δρχ. τουλάχιστον, 
για το τρέχον οικονομικά έτος προσαρμοζόμενη αναλόγως 
στα επόμενα οικονομικά έτη. Η σχετική πίστωση έχει έγ¬ 
γραφέ! στον Κ.Α. 05.131.9α του προϋπολογισμού έτους 
1995 με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες νομικών προσώ¬ 
πων». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 1995 

Ο Περ/κός Διευθυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Αριθ-ΕΣ 26789 (6> 

Σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο 

Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων» στην κοινότητα 

Λητής του Ν. Θεσσαλονίκης. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 
153Α/19Θ4) «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις 
όμοιες του άρθρου 14 του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233Α/ 
1994). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του Π.Δ. 323/1989 
(Δ.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2130/1993 
(ΦΕΚ 62Α/1994). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 331 /1983 (ΦΕΚ 119/Α/1983) 
«περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπ. Εσωτερικών 
στους Νομάρχες». 

4. Την αριθ. 36/1995 απόφαση του κοινοτικού Συμβου¬ 
λίου Λητής, αποφασίζουμε: 

1. Συστήνουμε νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Κέ¬ 
ντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων» στην κοινότητα 
Λητής του Νομού μας. 

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου που συνίσταται σε 
εφαρμογή του προγράμματος εξωιδρυματικής προστα¬ 
σίας" υπερηλίκων, είναι η παροχή ιατρο-κοινωνικής προ¬ 
στασίας στα ηλικιωμένα άτομα της Κοινότητας. 

3. Το Κ.Α.Π.Η. της Κοινότητας θα στεγασθεί στο ισό¬ 
γειο του Παλαιού Κοινοτικού Καταστήματος. 

4. Πόροι: 

α. Η ετήσια επιχορήγηση από την Κοινότητα δρχ. 
200.000 ποσό το οποίο δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο 
τα επόμενα έτη και θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανά¬ 
γκες του Κ.Α.Π.Η. και τις δυνατότητες της Κοινότητας. 

β. Οι κρατικές επιχορηγήσεις ή άλλη νόμιμη πρόσοδος. 
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γ. Οι εισφορές κατοίκων, 
δ. Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, 
ε. Έσοδα από συμβολική χρηματική συμμετοχή μελών 
που έχουν ανάγκη προστασίας. 

στ. Από αντίτιμο παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών 
και 

ζ. Πρόσοδοι από τυχόν περιουσιακά στοιχεία. 

5. Διοίκηση: 

Το Νομικό πρόσωπο θα διοικείται από πενταμελές Διοι¬ 
κητικό Συμβούλιο που θα απαρτίζεται: 

ο) Από τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή αναπληρωτή που 
ορίζει ο Ιδιος ο Πρόεδρος της Κοινότητας, ως Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) έναν (1) Κοινοτικό Σύμβουλο που ορίζεται με από¬ 
φαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

γ) ένα (1) αιρετό μέλος του ΚΑΠΗ που εκλέγεται ανά¬ 
μεσα από τα μέλη του. 

δ) ένα (1) Κοινωνικό λειτουργό υπάλληλο του Υπουρ¬ 
γείου Υγείας, Πρόνοιας που ορίζεται από το Υπουργείο 
αυτό. 

ε) και από έναν (1) δημότη της Κοινότητας που ορίζεται 
με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ανάμεσα σε πρό¬ 
σωπα που ασχολούνται με τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα 
και ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον 
Αντιπρόεδρο και τον Γενικό γραμματέα. 

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα ακολουθεί την 
θητεία του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Κοινότητας Λητής ύψους 200. (XX) δρχ. τουλάχιστον, 
για το τρέχον οικονομικό έτος προοαρμοζόμενη αναλόγως 
στα επόμενα οικονομικά έτη. Η σχετική πίστωση έχει έγ¬ 
γραφέ! στον Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 1995 με τί¬ 
τλο «Λειτουργικές δαπάνες νομικών προσώπων». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 1995 

Ο Περ/κός Διευθυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

- < - 

Αριθ. 1537 (7) 

Ίδρυση μόνιμου καταφυγίου θηραμάτων περιοχής «Αετο- 
μηλίτσας» Νομού Ιωαννίνων. 

Ο ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 254 Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδι- 
κος», όπως ανπκαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 177/ 
75. 

β) Του Π.Δ. 94/22.3.94 (ΦΕΚ 40/22.3.93 Α) «Καθορι¬ 
σμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό 
Γεωργίας και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο- 
μαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» και 
γ) Του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 


2. Το έγγραφο αριθμ. 378/22.5.95 του Δασαρχείου Κό¬ 
νιτσας, σε συνδυασμό με τα σχετικά έγγραφα του κυνηγε¬ 
τικού συλλόγου Κόνιτσας και της κοινότητας Αετομηλί¬ 
τσας για τη σκοπιμότητα Ιδρυσης μονίμου καταφυγίου θη¬ 
ραμάτων για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και 
εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας 
πανίδας γενικά, αποφασίζουμε: 

1. Ιδρύουμε μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων και απαγο¬ 
ρεύουμε επ’ αόριστον το κυνήγι κάθε θηράματος στις το¬ 
ποθεσίες Πάτωμα, Μαύρη Πέτρα, Λίμνες, Αρένα, Λιού- 
κου. Σταυρός, Ασβεσταριά κ.λπ. περιφέρειας κοινότητας 
Αετομηλίτσας σε έκταση 27.686 στρεμμάτων, τα όρια της 
οποίας έχουν ως εξής: 

Αρχίζουν από τη γέφυρα Μαυρόλακου, ακολουθούν τον 
δασικό δρόμο προς Πληκάτι μέχρι συναντήσεως του ρέμα¬ 
τος Κόχλιας. Στη συνέχεια κατέρχονται μέχρι συναντή¬ 
σεως του χειμάρρου Πιστίλιαπη και ακολουθούν το χείμ- 
μαρο μέχρι τη συμβολή με το ρέμα Βαθύλακκος {όρια 
οξυάς). Ακολουθούν ανοδικά το ρέμμα Βαθύλακκος μέχρι 
το ύψωμα Λιάκου, ακολουθούν την οροσειρά Λιούκου - 
Σταυρός - Μνημείο - Σκίρτσης, όπου τα όρια Νομού Κα¬ 
στοριάς. Στη συνέχεια ακολουθούν τα όρια Νομού Καστο¬ 
ριάς. Στη συνέχεια ακολουθούν τα όρια Νομού Καστοριάς. 
Στη συνέχεια ακολουθούν τα άρια Νομού Καστοριάς μέχρι 
το ύψωμα πάνω Αρένα. Στη συνέχεια κατέρχονται ακο¬ 
λουθώντας το ρέμμα Κόκκινη Πέτρα μέχρι τη γέφυρα 
Μαυρόλακκου απ' όπου και άρχισαν. 

2. Η δίωξη των επιβλαβών θηραμάτων μέσα στο κατα¬ 
φύγιο, ενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ. 3 του 
Ν.Δ. 86/89, καθώς έχει αντικατσσταθεί με το άρθρο 4 
παρ. 7 του Ν. 177/75. 

3. Οι παραβάτες τιμωρούντο με ποινή φυλάκισης μέχρι 
δύο (2) ετών, ως ορίζει το άρθρο 287 παρ. 9 του Ν.Δ. 86/ 
89. 

4. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης (άρθρο 3 Ν. 177/75 - ΦΕΚ 205/Α/75) και θα 
ισχύει από το κυνηγετικό έτος 1995 -1996. 

Ιωάννινα, 1 Ιουνίου 1995 

Ο Περ/κός Διευθυντής 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 

-♦- 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(θ) 

Στην Δ15/01Κ./2293/17.2.1995 απόφαση του Υφυ¬ 
πουργού ΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/ 
3.3.1995 (τ.Β’) και αφορά ορισμό συντελεστή άρθρων 2,3 
και 4 του Π.Δ. 798/78 διορθώνεται στην παράγραφο β) Για 
τις κατηγορίες μελετών του άρθ. 3 του Π.Δ. 796/78 η 
φράση απά το εσφαλμένο: 

«Πτυχίο Γ’ τάξης από 6.730.000 έως 30.365.000» στο 
σωστό «Πτυχίο Γ τάξης από 6.730.000 έως 
40.365.000». 


(Από ο ΥΠΕΧΩΔΕ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καποδιστρϊου 34 

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ταχ. Κώδικας : 

104 32 

ΤΕΙΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤΘΒ 

λειτουργούν καθημερινό από 8.00' έως 13.00' 

ΡΑΧ 

5234312 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 

•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμούδΐ τηλ.: 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

•Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 


Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιυές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 


Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


Κωδικός αριθ . κατάθεσης στο Δημόο» Ταμείο 3512 


Ποσοστά 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 


α) Για το Τεύχος Α’ 

Δρχ. 

20.000 

Δρχ. 

1.000 

β) » » 

» 

Β' 

» 

40.000 

» 

2.000 

Υ) » » 

» 

Γ 

» 

10.000 

» 

500 

δ) » » 

» 

Δ’ 

» 

40.000 

» 

2.000 

ε) » » 

» 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

25.000 

» 

1.250 

στ) » » 

» 

Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

10.000 

» 

500 

ζ) » » 

» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

* 

5.000 

» 

250 

η) » » 

» 

Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. 

» 

10.000 

» 

500 

θ) » » 

» 

Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

3.000 

» 

150 

ι) » » 

» 

Α.Ε. &Ε.Π.Ε. 

» 

210.000 

» 

10.500 

ια) Γ ια όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ 

» 

110.000 

» 

5.500 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
















